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Systerm 


ゲー ム の 流れ 


ここ で は 、 プロ ロー グ か ら エ ピロ ー グ まで の スト ー リ ー の 流れ や 基本 的 な 手術 の 流れ 、 そ し 
て 手術 を 進め る に あたっ て 、 事 前 に 知っ て お きた い ゲ ー ム の 仕組 み を 解説 する 。 


tr は 、 DI ウツ タコ 5 分 か れ で お 者 テ ャ 
プター 内 に は 6 ~ 8 個 の エピ ソー ド が 用 意 さ ご され て いる 。 間 
エピ ソー ド で は 、 右 図 の よう な 流れ で 手術 を 行なう こと に な 
り 、 手術 を 成功 させ る こと で 新た な エピ ソー ド に 挑戦 で きる 
よう に な る 。 た だ し 、 エピ ソー ド の な か に は 会 話 シ ー ン の み 
の も の も 存在 し 、 その 場合 は 会 話 シ ー ン を 確認 し た 時 点 で 
つぎ の エピ ソー ド が 出現 する こと に な る 。 プロ ロー グ か ら ス 
ター ト し て 、 エピ ロー グ を 迎え る まで に エピ ソー ド は 全部 で 
51 用 意 さ れ て いる が 、 スト ー リ ー 自 体 に 分 岐 は な く 、 エピ ソ 
ー ド を ひと つ ず つこ な し て いけ ば 、 進行 に 戸惑う こと は な 
い 。 起 お 、 エピ ロー グ ま で 進む と 隠し チャ プター の 灯 mw 
ジ (EXTREME モー ド 専 用 チャ ブタ ー) が 追加 され 、 ざら に / 
つの エピ ソー ド が 順に 遊べ る よう に な る 。 


手術 の 大 本 用 語 と 流れ 
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切る 、 縫う と いっ た 手術 の 基本 作業 を [処置]」、 また それ ら 
を 組み 合わ せ た 症 状 へ の 対応 の 手順 を [ 術 式 」 と 呼 点 。 手 
術 は まず 患部 へ の 処置 を 繰り 返し て 行ない 、 すべ て の 処 置 
を 終え る と 術 式 が 完了 する 。 そ し て ひと つの 患部 の 術 式 を 
終え た ら 、 つぎ の 黒 部 の 術 式 に 取り 掛か る と いう 流れ と な 
る 。 こ うし て すべ て の 術 式 を 終え る と 手術 が 成功 し 、 エピ ソ 
ー ド が 終了 する 。 ち な み に 、 ひと つの 処置 を 行なう と それ に 
対す る 成功 か 失敗 か の 判定 と 、 成功 の 場合 は その 評価 が ア 
イコ ン で 表示 され る 。 各 アイ コン の 意味 は 以下 の と お り 。 


3 
| 叶 成功 、 つぎ の 術 式 or 手順 へ 
| 判定 | Ok 叶 成功 
了 
還 
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了 | つぎ の 処置 or 手順 へ 
| 判定 | 表示 な し 叶 失敗 | や り 直 し 


| 判定 Defeat = 


成功 つぎ の 術 式 cr 手順 へ と て も よい 理 引 的 な 和 胃 を 示す 


成功 ) つき の 術 式 or 手順 へ 


| Miss カ ウン ト な し の 単なる や り 直し の 失敗 を 示す = 


成功 ) つぎ の 衛 式 or 手順 へ | ギル ス を 消 浅 を せ た こ と を 示す 
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意味 


- ふつう の 処理 。 も っ と よい 処 必 が 可能 と いう こと を 示す 
と りあ え ず 成功 と いう 最低 ライ ン の 処置 示す 


Miss カウ ント あり で 量 者 の バイ タル に 影響 する 失敗 を 示す 


評価 の 仕組 み 


評価 の アイ コン が 表示 され る タイ ミン グ は 、 規定 の 器具 で 
処置 を 終え た と き と 、 術 式 を 終え た と き が 多い が 、 この と き 
の 評価 は 、 表示 され た と き に 行なっ た 処置 の 評価 で は な く 、 
その 処置 を 終え る まで の 総合 評価 に な っ て いる 。 つま り 、 
「Ok」 と 表示 され た 処置 の な か に も 評価 対象 に な る も の が 
ある の だ 。 評価 の 判定 基準 は 各 術 式 ご と に 設定 され て お 
り 、 評価 が 決ま る 条件 は 、 ひ と つ で も 「Bad」 が ある と 
「Bad」、「Bad] は な い が 「Good] が ひと つ で も ある と 
「Good」、「Cool] の み で 進め て いる と 「Cool」 に な る 。 


チェ イン の 仕組 み 人 00 


処置 を 終え た と き に 、「Ok」、「Good」、「Cool] の い ず 
れ か が 表示 され る と 、 それ が Chain と し て カウ ント され 、 続 
け て Chain を 獲得 する こと で 連続 成功 回 数 が カウ ント され 
て いく 。 た だ し 、「Miss」 や 「Bad] に な る と 、 それ まで に 
稼い だ Chain 数 が リセ ッ ト さ れ 、0 か ら や り 直 し に な る 。 
Chain 数 は 直接 得点 や 評価 に は 影響 し な い が 、 手術 を 成功 
に 導く た め に も 、 極力 繋げ る よう に 処置 する と いい だ ろう 。 


手術 時 間 の 仕組 み 


答 エ ピ ソ ー ド に は 、 手術 を 行なえ る 制限 時 間 が 設定 され て 
お り 、 制限 時 間 が 0 に な る と 手術 和 失敗 で ゲー ム オ ー バ ー に な 
っ て し まう 。 残り 時 間 が 1 分 以下 に な る と 、 オペ レー ター か 
ら そ の 旨 を 告げ られ る うえ 、 患者 の バイ タル を 示す ゲー ジ の 
上 に 「TIME LIMIT WARNING」 の 文字 が 一 定 タ イミ ング 
で 表示 され る よう に な る 。 た だ し 、 エピ ソー ド の な か に は 、 
0 秒 か ら 時 間 が 進む タイ ム ア タ ッ ク 形 式 の 手術 も 存在 し 、 そ 
の 場合 の み 制限 時 間 で 手術 失敗 に な る こと は な い 。 


| な る べく 評価 が [Cooll] に な る よう に 処置 
し よう 。 評価 の 基準 に つい て は 基本 術 
式 解説 (32 56 ページ ) で 確認 で きる 。 


(6 | 表示 させ た ガイ ドラ イン が 消え た 場合 も 
謗 寺 軸 失敗 扱い の た め 、 ア イコ ン は 表示 され な 
細い が 、Chain は 切れ て し まう 。 
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「TIME LIMIT WARNING」 の 文字 が 
表示 され た ら 処 置 を 急 ご う 。 残り 時 間 
が 30 秒 以下 に な る と 再度 告げ られ る 。 


連続 引用 の 仕組 み 


エピ ソー ド の な か に は 、 複数 の 患者 が 運び 込ま れ 、 連続 で 
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執刀 する 場面 も 用 意 さ れ て いる 。 こ の 連続 執刀 で は 、 患者 Z5 ヨ ロ 

を すべ て 治療 する と 手術 成功 で 、 途中 の 患者 まで 手術 を 終 chu 連続 執刀 の エピ ソー ド で は 、 最大 で 人 
M 0 NN N - 。 大 me 7 の 治療 を 行なう 。 処置 の 手順 も 多く な 
えて いた と し て も 、 最後 まで 終え な いと 手術 失敗 と な り 、 初 (42 チョ 王 附 人 較 | り 、 人 数 分 の 時 間 配分 が 必要 に な る 。 
め の 患 者 か ら や り 直 すこ と に な る 。 な お 、 この 連続 執刀 で ] 姓 り 時 間 が 苦し く な っ て きま し た ガオ | 

は 、 患者 の バイ タル 値 は 引き 継が れ な い が 、Chain 数 や 制 08 


限 時 間 と いっ た 要素 は 引き 継ぐ こと に な る 。 
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